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Die Zeitschrift fiir Analytische Chemie veréffentlicht Arbeiten 
aus dem Gesamtgebiet der analytischen Chemie. Im Vorder- 
grund des Interesses stehen Originalarbeiten, die die An- 
wendung physikalisch-chemischer Methoden oder die Ent- 
wicklung neuer Apparaturen zur Lésung analytischer Pro- 
bleme zum Gegenstand haben. Daneben interessieren Arbeiten 
iiber Verfahren, die zur Konstitutionsaufklarung heran- 
gezogen werden kénnen, und solche, die bereits bekannte 
analytische Methoden weiterentwickeln. 


Kurze Mitteilungen (héchstens 2—3 Schreibmaschinen- 
seiten), die keine Abbildungen enthalten, werden rasch und 
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vergleichbare, bereits erschienene Mitteilungen als Muster 
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1. Es k6énnen nur neue, bisher unpublizierte wissenschaft- 
liche Ergebnisse aufgenommen werden, die in straff gefaBter 
Form wiederzugeben sind. Auf bekannte Tatsachen soll nur 
kurz durch Literaturzitate hingewiesen werden. 


2. Jeder Originalarbeit ist eine Zusammenfassung in deut- 
scher und englischer Sprache (bei nicht-englischen Bei- 
tragen auch eine englische Titeliibersetzung) voranzustellen. 
Die Zusammenfassung soll so formuliert sein, daB sie un- 
verandert in die Zentralblatt-Literatur ttbernommen werden 
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werte, enthalt. 


3. Literaturzitate sind am SchluB der Arbeit alphabetisch 
anzuordnen; mehrere Beitraige eines Verfassers oder des 
gleichen Verfasser-Teams werden chronologisch aufgefiihrt. 
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Schafer, K.: Physikalische Chemie, 2. Aufl. Berlin-Géttingen- 
Heidelberg: Springer 1964. 


4. Abbildungen und Tabellen sind auf separaten Blattern 
einzureichen. Unzulassig ist die doppelte Wiedergabe des 
gleichen Ergebnisses in Tabelle und Kurve. Farbige Bilder 
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zu beschriften; dabei ist zu beachten, daB GroBbuchstaben 
nach der Verkleinerung noch 2 mm hoch sein miissen. 
Notfalls wird die Beschriftung beim Verlag ausgefiihrt. Die 
Vorlage dazu wird auf einem Deckblatt erbeten, niemals in 
der Abbildung selbst. 


Instructions to Authors 


The “Zeitschrift fiir Analytische Chemie” publishes papers 
dealing with all aspects of analytical chemistry. Of main 
interest are original papers describing the application of 
physico-chemical methods or the development of new 
apparatus for solving analytical problems. Of interest are 
also methods for structural analysis and those improving 
procedures already known. 


Short Communications (not more than 2—3 typed pages) 
without illustrations will be expedited and published very 
rapidly. 


Work can always be published more quickly when the author 
has prepared it carefully so that it requires no editing. When 
in doubt, authors should refer to papers of a similar type 
published in the Journal. The following points should be 
specially noted: 


1. Only new, previously unpublished results can be accepted, 
given in concise form. Known facts should only be briefly 
mentioned, referring to appropriate literature citations. 


2. Every original paper should be preceded by a summary; 
if the paper is not in English, please translate the title into 
English as well. The summary should be suitable for direct 
publication in abstract journals, i.e. giving all the facts and 
numerical data, if any. 


3. References to the literature should be listed in alphabetical 
order at the end of the paper, more than one by the same 
author or team of authors in chronological order. 


Examples: 


Bode, H., Neumann F.: Z. Anal. Chem. 169, 410 (1959). 
Determann, H.: Gel chromatography. New York: Springer 
1968. 


4, Figures and tables should be submitted on separate sheets. 
The same data should not be given in both tables and graphs. 
Coloured illustrations are not as a rule accepted. 

Captions to the figures should also be on separate sheets. 


5. Line drawings are always preferable to photographs. 
Photocopies are not suitable as illustration copy. Please 
send original line drawings in Indian ink and original 
instrument traces. If photographs have to be sent, please 
ensure that they are high-contrast glossy prints, rectangular 
but with redundant marginal areas trimmed away. The scale 
of reduction required should be noted on the back. Please 
label with Letraset in a size that will give 2 mm high capital 
letters after reduction. Where the author has no facilities 
for lettering, the publishers will do it, in which case in- 
scriptions should be written on a cover sheet—never on the 
actual figure. 


Neue Gerdte und Chemikalien 


Zur Automation des Chromatographie-Labors 


Kin neues Konzept fiir die Automation des Chromatographie- 
Labors mit 4 simultan arbeitenden Kanilen wurde von der 
Fa. Vidar AutoLab (dtsch. Vertretung Kelkheim) vor- 
gestellt. Das mit der Bezeichnung AutoLab System IV auf 
den Markt kommende System wird nach Angaben der Fa. 
das erste Instrument einer neuen Generation der Automation 
im analytischen Laboratorium sein. — Das AutoLab 
System IV ist ein ,, Rechnender Integrator“ fiir die Chromato- 
graphie, der den normalisierten Flachenwert eines Peaks in 
Prozenten und die Retentionszeit ausdruckt. Es besitzt eine 
Ausbauméglichkeit fiir die Peakidentifikation zur Anwen- 
dung von Korrekturfaktoren und ist in der Lage, einen 
kompletten analytischen Bericht durch Vergleich der Daten 
eines Chromatogrammes mit gespeicherten Standardwerten 
zu erstellen. Das AutoLab System IV besteht aus einer 
zentralen Recheneinheit mit den notwendigen Steuerein- 
richtungen und wahlweise 1—4 Modulen, die unabhiingig und 
simultan betrieben werden konnen. Das System IV wird 
ahnlich wie ein normales Laborgerat betrieben und erfordert 
nicht die bei einem Computer notwendigen Erfahrungen der 
Programmierung. 


Extran, ein neues Reinigungs-Konzentrat 


Als Reinigungsmittel fiir Laborgerate bietet die Fa. KE. Merck, 
Darmstadt, Extran® in flissiger und fester Form an (ftir 
Laborspilautomaten). Bei normaler Verschmutzung wird 
eine Dosis von 20 cm® Extran fliissig auf 1 1 Spiilbad empfoh- 
len. Als Vorteile werden genannt: nicht brennbar, biologisch 
abbaubar, material- und hautschonend, rickstandslos 
wirkend, keine Beeinflussung enzymatischer Tests. 


Neuer Gas-Chromatograph von Hewlett-Packard 


Das neue Modell 5700A von Hewlett-Packard enthalt 
modernste Digital-Elektronik. Es ist modular aufgebaut und 
kann den jeweiligen Aufgaben angepaBt werden. Der Gas- 
Chromatograph 5700A ist mit einem Doppelkolonnen- 
Hochleistungsofen ausgeriistet, der eine Temperaturstabilitat 
von 0,1°C erreicht. Auf Wunsch kann eine automatische 
Offnungsvorrichtung fiir die Ofentiir sowie ein Tieftempera- 
turzusatz (— 50°C) geliefert werden. Es wird unmittelbar auf 
die Saule eingespritzt. Es stehen 5 Detektoren zur Auswahl. 
Der WLD und FID wurden neu konzipiert und erreichen 
héhere Empfindlichkeit und Linearitat. Fir spezielle Appli- 
kationen in der Pesticid- und Drogenkontrolle stehen ein 
Ni®8-ECD und weitere spezifische Detektoren zur Wahl. Fiir 
den Einsatz in automatisierten und computerisierten GC- 
Systemen sind Anschliisse fiir die Fernsteuerung des Tempe- 
raturprogramms und der Bereichsumschaltung des Elektro- 
meters vorhanden. Mit der Probendosiereinheit 7671 A kann 
der Gas-Chromatograph automatisiert werden, wobei die 
Auswertung tiber Digital-Integratoren oder Computer erfol- 
gen kann. 


Laboratory Guide 


Die Zeitschrift ,,Analytical Chemistry“ hat den Laboratory 
Guide 1971/72 neu herausgebracht. Es handelt sich bei dem 
reich mit Anzeigen versehenen, rund 420 Seiten starken Heft 
um ein Bezugsquellenverzeichnis fir Instrumente, sonstige 
Ausriistungsgegenstainde und Chemikalien. Die Kapitel des 
Werkes heiBen: 1. Advertised Products Directory, 2. Labo- 
ratory Supply Houses, 3. Instruments and Equipment, 
4. Chemicals, 5. Trade Names, 6. Books and Calendar, 
7. Company Directory. 


Sauerstoffmessungen nach einer neuen Methode 


Zur Messung der Sauerstoffkonzentration in Sauerstoffzelten, 
Inkubatoren, Narkoseapparaten, Beatmungsgeraten und 
Sauerstoff-Uberdruckkammern hat Drager jetzt ein neues 
Gerait in sein Verkaufsprogramm aufgenommen: Das von 
den BioMarine Industries (USA) entwickelte Sauerstoff- 
MeBgerat ,,0OA 202“. Es eignet sich fiir die direkte Messung 
von Raumluft und — in Verbindung mit einem DurchfluB- 
Adaptor — fir die kontinuierliche Messung im Gasstrom 
eines Narkose- oder Beatmungsgerates. Wichtigster Teil 
dieses handlichen Prazisionsgerates ist eine galvanische 
Zelle mit Goldkathode und Bleianode in einem basischen 
Elektrolyt. Der auf die Sensoroberflache treffende Sauer- 
stoff bewirkt eine Redox-Reaktion und erzeugt eine mini- 
male — dem Sauerstoff-Partialdruck proportionale — 
Strommenge. Dieser Strom wird so umgeformt, daB die 
Stromspannung einen Zeiger mehr oder weniger kraftig aus- 
schlagen laBt. Auf der in Sauerstoffprozenten geeichten Skala 
kann dieser Wert genau (Abweichung weniger als 2°/)) 
abgelesen werden. Da das Gerat nur von dem zu messenden 
Sauerstoff betrieben wird, arbeitet es véllig unabhingig von 
Netz- oder Batteriestrom. Auch Verstarker werden nicht 
bendtigt, und ebensowenig braucht es aufgeladen oder an- 
gewarmt zu werden: Ks ist immer betriebsbereit und bleibt 
auch bei Temperaturschwankungen (zwischen 0 und 40°C) 
konstant. Fur die Narkose- und Beatmungspraxis ist es 
besonders wichtig, daB das Sauerstoff-MeBgerait sowohl gegen 
CO, als auch gegen Wasserdampf (bis 100°/, rel.) unempfind- 
lich ist, daB es dadurch auch in geschlossenen und _ halb- 
geschlossenen Systemen angewendet werden kann und daB 
es auch von Druckschwankungen unbeeinfluBt bleibt. 
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Ausriistung Amplival therm angeboten. Er ist zur Unter- 
suchung des Verhaltens mikroskopischer Objekte im Tem- 
peraturbereich —20...-+ 80°C und fiir Brechzahlbestim- 
mungen an durchsichtigen Medien bestimmt. Die Arbeits- 
weise des Geriits beruht auf dem Peltier-Effekt. Zum Uber- 
gang vom Heizen zum Kiihlen des Objektes ist lediglich ein 
Schalter der Stromversorgung zu betiitigen. 
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